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Krakowskiem. 
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Obwieszczenie 


e. k. Namiestnictwa z dnia 6. października 1877 L. 47310 dotyczące roz- 
porządzenia c. k. Starostwa górniczego dla Galicyi i W. Księstwa Kra- 
kowskiego względem zabezpieczenia opuszczonych szybów dziennych. 


Rozporządzeniem z dnia 14. września r. b. L. 1438 poleca e. k. Sta- 
rostwo górnicze dla Galicyi i W. Księstwa Krakowskiego wszystkim 
przedsiębiorcom górniczym w okręgu, aby każdy szyb dzienny czasowo lub 
na zawsze opuszczony, w myśl przepisu $. 170 a) u. g. tak zabezpieczyli, 
ażeby dzienna drabinka wyjętą a szyb naprzeciw przypadkowemu zejściu 
należycie zamknięty, szyb zaś na dłuższy czas lub na zawsze bez użytku 
pozostawić się mający, w głębokości najmniej 1go metra silnie zabonowany 
i aż do poziomu bryłowemi kamieniami i ziemią zarównany został. 

Jeżeliby zaś zwalisko było już tak obszerne, iżby nie można całkiem 
lub bez niestósownie wielkich kosztów szybu, w sposób powyższy zabez- 
pieczyć, wtenczas cała zapadlina powinna zostać otoczona siinemi i gęstemi 
poręczami, płotem lub parkanem. 

Względem należytego utrzymania tego zabezpieczenia ma przedsiębiorca 
górniczy porozumieć się z naczelnikiem gminy, a wrazie potrzeby zażądać 
wdania się władz politycznych i górniczych w myśl §. 266 u. g., inaczej 
osobiście odpowiedzialny się stanie. 

Co się podaje do powszechnej wiadomości. 


W zastępstwie 
Bartmański w. r. 
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Ustawa 


o poręczenin przez kraj pożyczki przez gminę miasta Wieliczki, na odbu- 
dowanie zniszczonej pożarem części miasta zaciągnąć się mającej. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel- 

kiem Księstwem Krakowskiem, rozporządzam co następuje : 
Art. I. 

Kraj poręcza poa warunkami niżei wyszczególnionymi pożyczkę dc wy- 
sokości 80.600 złr. wal. austr. mającą się zaciągnąć przez gminę miasta 
Wieliczki na odbudowanie części miasta zniszczonej pożarem w roku 1877. 

Art. II. 

Warunki pożyczki ułoży Rada gminna miasta Wieliczki w porozumieniu 
z Wydziałem krajowym. 

Art. HI 

Udzielanie funduszów z uzyskanej pożyczki pojedynczym pogorzelcom 
na odbudowanie zniszczonych domów uskuteczniać będzie komitet, mianowany 
przez radę gminną miasta Wieliczki, a zatwierdzony przez Wydział krajowy; 
w tym komitecie zasiadać ma delegat Wydziału krajowego z prawem zawie- 
szania uchwał komitetu. W razie zawieszenia uchwały komitetu, sprawa ma 
być przedłożoną Wydziałowi krajowemu do rozstrzygnięcia. 

Amt. IV. 
Fundusze na odbudowanie domów mogą być udzielane pogorzelcom tylko 
na hipotekę dostateczną i w miarę odbudowania. 
Art. V. 
Odbudowane domy mają być ogniotrwałym materyałem pokryte. 
Art. VI. 

Wszelkie koszta administracyi tyczące się zaciągnienia, użycia i spłaty 

pożyczki, winna ponosić gmina miasta Wieliczki. 


Eisenerz, dnia 29. września 1877. 
Franciszek Józef w, r. 


Lasser w. r. 


